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EXTRAORDINARY 
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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 21 , 2014 / आषाढ़ 30 , 1936 
NEW DELHI, MONDAY , JULY 21, 2014 /ASADHA 30 , 1936 
NEW DELUI 


सं . 1510 ] 
No . 15101 


सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
(उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2014 
का . आ . 1877 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड ( ख ) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए 
हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम ___ स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की स्थापित भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने की 
संख्या संख्या वर्ष और शीर्षक तिथि रद्द होने है , अगर है, की 

तिथि 
संख्या वर्ष और शीर्षक 


( 1 ) 


__ ( 2) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 
19 जुलाई 
2014 


30 जनवरी 

2015 


आई एस 1180 ( भाग 1 ) : 2014 
बाहय - रगं तेल इस्मेर्सड वितरण 
ट्रांसफार्मर तक 2500 kVA. 33kv - 
विशिष्टि भाग 1 मिनरल तेल - 
निमिज्जित ( चौथा s पुनरीक्षण ) 


आई एस 1180 ( भाग 1 ) : 

1989 और 
आई एस 1180 ( भाग 1 ) : 

1989 


2959 GI/ 2014 
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इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 
110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़ , चेन्नई , मुम्बई , तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर , 
भोपाल , भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद , जयपुर , कानपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । 
भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis .in द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है । 

[ संदर्भ : PUB/ GN- 1 : 1 ] 


परमिन्दर बजाज , वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक ( मानकीकरण ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
( BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th July , 2014 
S . O . 1877 ( E ). - In pursuance of Clause ( b ) of sub-rule (1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules , 
1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards , if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


No . & Year of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , 
if any 


Date of 
cancellation 


__ ( 3 ) 


__ ( 5 ) 


19 July 2014 


30 Jan 2015 


IS 1180 ( Part 1 ) : 1989 & 

1180 ( Part 2 ) : 1989 


IS 1180 ( Part 1 ) : 2014 
Outdoor Type Oil Immersed 
Distribution Transformers 
Upto and Including 2500 
kVA, 33kV - Specification 
Part 1 Mineral Oil Immersed 
(Fourth Revision ) 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9, Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkatta , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Kanpur, Nagpur , 
Patna , Pune , Kochi. 

[ Ref . PUB/ GN- 1: 1] 
Mrs. PARMINDER BAJAJ , Scientist- G & DDG( Standardization ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2014 
का. आ . 1878 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण 
में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए 
हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या वर्ष और शीर्षक 


रद्द होने की 

तिथि 


स्थापित तिथि | भारतीय मानक ( कों ) जो कि 

| रद्द होने है, अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
( 3 ) 


( 2 ) 


1 


2 


आई एस 1956 ( भाग 4) : . 


19 जुलाई 

2014 


| आई एस 1493 ( भाग 8) : 2014 लौह 19 जुलाई 

अयस्क - अर्सेनिक घटक ज्ञात करना | 2014 
भाग 8 मोलीब्डेनॅम ब्ल्यू स्पेक्ट्रोमैट्रीक 
पद्धति ( दूसरा पुनरीक्षण) 
आई एस 1956 ( भाग 4 ) : 2013 लोहा 19 जुलाई 
एव इस्पात 

2014 
पारिभाषिक शब्दावली भाग 4 स्पाट 
उत्पाद ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13632 : 2014 शिप एवं | 19 जुलाई 
मेरीन प्रौद्योगिकी - मेरीन ग्यरो 2014 
कम्पासिस ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13656 : 2014 अन्तर्दहन 19 जुलाई 
इंजनो के लिए कैंककेस तेल (पेट्रोल 

2014 
और डीज़ल) - विशिष्टि ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 13708 ( भाग 2 ) : 2014 शिप 
एवं मेरीन प्रौद्योगिकी - मेरिन राडॉर 2014 
रिफलेक्टर भाग 2 एक्टिव टाइप 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई एस 14169 : 2013 संभरकों के | 
प्रारूप चयन की सिफारिशें ( पहला | 2014 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 16135 : 2014 जिप्सम 
प्लास्टरबोर्ड के प्रयोग द्वारा शुष्क 2014 
अस्तर और विभाजन - रीति संहिता 


आई एस 14169 : 1994 


19 जुलाई 
2014 


8 


2014 


आई एस 16183 ( भाग 3 ) : 2014/ 
आई एस ओ 12215 - 3 : 2002 छोटी 
नौका - पतवार निर्माण एवं 
स्कैन्टलिगं भाग 3 सामग्रियाँ : स्टील , 
एल्यूमीनियम , मिश्र, लकडी अन्य 
सामग्रियाँ 
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10 


___ 12 


13 


14 


आई एस 16184 : 2014 तकनीकी 
प्रबन्धन - पारिभाषिक शब्दावली 2014 
आई एस 16224 ( भाग 1) : 2014 19 जुलाई 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . 2014 
एस) - सिधाई भाग 1 सिधाई की 
शब्दावली एवं मानंदड 
आई एस 16224 ( भाग 2) : 2014 19 जुलाई 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . 2014 
एस ) - सिधाई भाग 2 
विशिष्टि संचालक 
| आई एस 16226 ( भाग 1) : 2014 19 जुलाई 

ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . 2014 
एस ) - गोलाकार - भाग 1 गोलाकार 

की शब्दावली एवं मानंदड 
| आई एस 16226 ( भाग 2) : 2014 19 जुलाई 
ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . 2014 
एस ) - गोलाकार भाग 2 विशिष्टि 
संचालक 
| आई एस 16176 : 2014 टेपर पाइप के 19 जुलाई 

चूडियों के लिए रैचेट पाइप थ्रेडर की 2014 
विशिष्टि ( आर - सीरीज ) 
| आई एस / आई ई सी 80000 - 6 : 2008 | 19 जुलाई 
मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 6 

2014 
इलैक्ट्रोमैग्नेटिज्म 
आई एस / आई एस ओ 80000 - 7 : 
2008 मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 7 लाईट | 2014 
आई एस / आई एस ओ 80000 - 8 : 19 जुलाई 
2007 मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 8 2014 
ध्वनिकी 
आई एस / आई एस ओ 80000 - 9 : 19 जुलाई 
2009 मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 9 2014 
भौतिकी रसायन एवं अणु भौतिकी 
आई एस / आई एस ओ 80000 - 10 : 19 जुलाई 
2009 मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 10 2014 
परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी 
आई एस / आई ई सी 80000 -14 : 19 जुलाई 
2008 मात्रा एवं इकाइयाँ भाग 14 | 2014 
मानव देह विज्ञान संबंधी टेलीबायोमेट्रिक 


15 


आई एस 1890 (भाग 5 ) : | 

1995 


19 जुलाई 
2014 


| आई एस 1890 ( भाग 6 ) : 
1995 
आई एस 1890 ( भाग 7) : 

1995 


19 जुलाई 

2014 
19 जुलाई 
2014 


18 


आई एस 1890 ( भाग 8 ) : 

1995 


19 जुलाई 

2014 


19 


आई एस 1890 (भाग 9) : 

1995 


19 जुलाई 

2014 


20 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरों, मानक भवन , 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 
110 002 Hite fricet: as facet, Alcaigi, qustuiç , tools , Ha$, aen dirat Alicet: 36HGIGIG , dieta , 
भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध 

Otrdite H1g11 tot http://www .standardsbis.in gart scratc a asigt JT HAGI 


(Hg3f:PUB /GN -1 : 1] 


कला एम . वारियर , निदेशक (विदेशी भाषा एवं प्रकाशन ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 19th July , 2014 
S .O . 1878 (E ). - In pursuance of Clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 

SCHEDULE 


Date of cancellation 


No. & Year of the Indian Standards 

Established 


Date of 
Establishment 


No. 


| No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 
any 


( 2 ) 


( 3 ) 
19 July 2014 


Nil 


NA 


19 July 2014 


IS 1956 (Part 4 ) : . . ... 


19 July 2014 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


NA 


NA 


IS 1493 (Part 8 ) : 2014 /ISO 7834 : 
1987 Iron ores - Determination of 
arsenic content - molybdenum bule 
Spectrophotometric method 
IS 1956 (Part 4 ) : 2013 Glossary of 
Terms Relating to Iron and Steel - 
Part 4 Flat Products (Second 
Revision ) 
IS 13632 : 2014 / ISO 8728 : 1997 
Ships and Marine Technology - 
Marine Gyro - Compasses (Second 
Revision ) 
IS 13656 : 2014 Internal 
Combustion Engine Crankcase Oils 
for Automotive Application ( Diesel 
& Gasoline) - Specification 
IS 13708 (Part 2 ) : 2014 / ISO 8729 
2 : 2009 Ships and Marine 
Technology - Marine Radar 
Reflectors : Part 2 Active Type 
( Second Revision ) 
IS 14169 : 2013 Recommendations 
for Type Selection of Feeders ( First 
Revision ) 
IS 16135 : 2014 Dry Lining and 
Partitioning Using Gypsum 
Plasterboard - Code of Practice 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


IS 14169 : 1994 


19 July 2014 


19 July 2014 


NA 


NA 
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19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


NA 


NA 


12 . 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


ΝΑ 


NA 


| IS 16183 (Part 3) : 2014 /ISO 

12215 - 3 : 2002 Small Craft - Hull 
Construction and Scantlings : Part 3 
Materials : Steel, Aluminium 
Alloys , Wood , Other Materials 
IS 16184 : 2014 Technology 
management - Glossary of Terms 
IS 16224 - 1 : 2014 / ISO 12780 - 1 : 
2011 Geometrical Product 
Specification (GPS) - Straightness - 
Part 1 : Vocabulary and Parameters 
of straightness 
IS 16224 - 2 : 2014 / ISO 12780 - 2 : 
2011 Geometrical Product 
Specification (GPS) - Straightness - 
Part 2 : Specification operators 
IS 16226 - 1 : 2014 / ISO 12181 - 1 : 
2011 Geometrical Products 
Specification (GPS) - Roundness - 
Part 1 : Vocabulary and parameters 
of roundness 
IS 16226 - 2 : 2014 / ISO 12181- 2 : 
2011 Geometrical Products 
Specification (GPS ) - Product 
Specification - Part 2 : 
Specification operators 
IS 16176 : 2014 Ratchet pipe 
threader for taper pipe threads (R 
series ) - Specification 
IS / IEC 80000 -6 : 2008 Quantities 
and Units PART 6 
Electromagnetism 
IS /ISO 80000 -7 : 2008 Quantities 
and Units PART 7 Light 
IS / ISO 80000 -8 : 2007 Quantities 
and Units PART 8 Acoustics 
IS / ISO 80000 - 9 : 2009 Quantities 
and Units PART 9 Physical 
chemistry and molecular physics 
IS / ISO 80000 - 10 : 2009 Quantities 
and Units Part 10 Atomic and 
Nuclear physics 
IS /IEC 80000 - 14 : 2008 Quantities 
and Units Part 14 Telebiometrics 
related to human physiology 


19 July 2014 


NA 


NA 


19 July 2014 


IS 1890 ( Part 5 ) : 1995 


19 July 2014 


19 July 2014 


IS 1890 (Part 6 ) : 1995 


19 July 2014 


19 July 2014 


IS 1890 (Part 7 ) : 1995 


19 July 2014 


19 July 2014 


IS 1890 (Part 8 ) : 1995 


| 


19 July 2014 


19 July 2014 


IS 1890 (Part 9) : 1995 


19 July 2014 


20 . 


19 July 2014 


NA 


ΝΑ 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9, Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkatta, Chandigarh , Chennai,Mumbai and also Branch 
Offices: Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur, Kanpur, Nagpur , 
Patna, Pune , Kochi. 

[ Ref: PUB /GN - 1 : 1 ] 
KALA M . VARIAR , Director( Foreign Languages & Publication ) 
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